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Αριθ. Π4β/θΐκ. 4690 (1) 

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων 

Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρα¬ 
κτήρα (Μ.Φ.Η. - Μ.Κ.). 

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/91 όπου 
προστέθηκε το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 «Κυβέρ¬ 
νηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137). 

2. Τις διατάξεις του Π. Διατάγματος 138/1992 «Ορ¬ 
γανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68 τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση δια¬ 
τάξεων για τη Νομαχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες δια¬ 
τάξεις» (ΦΕΚ 153 Α'). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 «Ίδρυση νομαρ¬ 
χιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για 
την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ΘΟΛ^. 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του 
Ν. 2345/12.10.1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παρο¬ 
χής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/95 τ.Α'). 

6. Την αριθμ. ΔΥ3α/οικ. 158/26.1.1996 κοινή απόφα¬ 
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ¬ 
γούς Υγείας και Πρόνοιας Φραγκλίνο Παπαδέλλη και 
Θεόδωρο Κοτσώνη» (ΦΕΚ 59/96 τ.Β') όπως τροποποι¬ 
ήθηκε μεταγενέστερα. 

7. Το γεγονός όπ από τις διατάξεις αυτής της από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι¬ 
κού Προϋπολογισμού,αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Ορισμός - Σκοπός Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμέ¬ 
νων (Μ.Φ.Η. - Μ.Κ.) 

1. Μονάδες Φρονπδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπι¬ 
κού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. - Μ.Κ.), είναι οι μονάδες, που 
φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα (αυτοεξυπηρετούμενα 
ή μη) χωρίς επιχειρηματικό κέρδος. Τα καταβαλλόμε- 
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να τροφεία σης μονάδες αυτές καλύπτουν τα έξοδα 
λειτουργίας τους και μόνο. 

Εντός των μονάδων αυτών απαγορεύονται οι επιχει¬ 
ρηματικές δραοτηριότητες με εξαίρεση εκείνες των ο¬ 
ποίων το προϊόν χρηοΓίμοποιείται προς όφελος των η- 
λικιωμένων, π.χ. καλλιέργεια οπωροκηπευπκών ή δω¬ 
ρεάν κόμμωση και κούρεμα των περιθαλπομένων. 

Οι (Μ.Φ.Η. - Μ.Κ.) εξασφαλίζουν υποχρεωπκώς στα 
άτομα που εξυπηρετούντο ακόλουθα: 

• Υγιεινή διαμονή προσαρμοσμένη στις ανάγκες κά¬ 
θε κατηγορίας περιθαλπομένων, καθώς και ασφαλή 
και άνετη διαβίωσή τους. 

• Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κα¬ 
τάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπομένου με ελά¬ 
χιστο ημερήσιο όριο τις 1.600 θερμίδες τροφής με την 
σωστή ποιοτική σύνθεση. 

• Συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά 
τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μο¬ 
νάδας. 

• Τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαι¬ 
ρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρ¬ 
μακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. 

• Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνω¬ 
ση της ασθένειας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισα¬ 
γωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο. 

• Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστα¬ 
σίας με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης 
των περιθαλπόμενων ^(ειρολαβές, χειρολισθήρες, α¬ 
πλά και ειδικά μπαστούνια, περιπστητήρες κ.λπ.). 

• Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχα¬ 
γωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με "π^ν ηλικία, 
κατάσταση και περίπτωση του περιθαλπομένου. 

• Φυσικοθεραπεία με την εφαρμογή απλών φυιπκο- 
θεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή μέ¬ 
ριμνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθε- 
ραπευτήρια, με σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
αυτοεξυπηρέτησής τους, εφόσον αυτή κρίνεται επι- 
στημονικώς εφικτή. 

• Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους κα¬ 
θηκόντων και συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατά¬ 
στασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώ¬ 
σεις. 

• Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και 
ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματι¬ 
κής κατάστασης του περιθαλπόμενου. 

2. Για την λειτουργία κάθε Μ.Φ.Η. - Η.Κ. είναι απα¬ 
ραίτητη η Άδεια Ίδρυσης και η Άδεια Λειτουργίας. 

3. Κάθε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, που εμπί¬ 
πτει στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οφείλει 
να επιτρέπει στον Κοινωνικό Σύμβουλο τον οριζόμενο 
από το Ν. 2345 άρθρο 1 παρ. 4, την ελεύθερη πρόσβα¬ 
ση σ’ όλους τους χώρους παροχής υπηρεσιών και να 
εξασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση των καθηκόντων του 
καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

Άρθρο 2 
Άδεια Ίδρυσης 

Α. Για την ίδρυση Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. είναι αναγκαία η ύ¬ 
παρξη καταλλήλου οικοπέδου ή κτιρίου με την ανάλο¬ 
γη έκταση οικοπέδου. 

1. Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μπορούν να ι¬ 
δρύονται μέσα σε αστικές περιοχές αλλά και σε περιο¬ 


χές εκτός σχεδίων πόλεων, αρκεί να υπάρχει το κα¬ 
τάλληλο οδικό δίκτυο για την απρόσκοπτη προτ^γγι- 
ση των τροχοφόρων. Καλό θα είναι να εξυπηρετείται η 
περιοχή με συγκοινωνία. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση των Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. σε 
οικοδομές, όταν τμήματα των οικοδομών αυτών χρη¬ 
σιμοποιούνται για ά)0ιο σκοπό έχοντας κοινή με την 
Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. είσοδο ή έξοδο. 

2. Το γήπεδο της Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. θα πρέπει, να εκπλη¬ 
ρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πο^ο- 
δομικής νομοθεσίας, να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα 
από την περίμετρο εγκεκριμένη βιομηχανικής ζώνης, 
θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και ο¬ 
χληρές εγκαταστάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζονται 
από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται 
από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος και τηλεφώνου. 

Β. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται από τη Διεύθυνση ή το 
Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιαςτης Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης του τόπου εγκατάστασης της μονάδας, μετά 
την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που ν’ 
αναγράφει τα στοιχεία του (ή τα στοιχεία του κατά το 
νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου), την επωνυ¬ 
μία, την έδρα, τον αριθμό των κρεβσπών και το συγκε¬ 
κριμένο σκοπό της μονάδας. 

2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά αρχι¬ 
τεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ Απ. οικ. 82070/22.12.89 σύνταξης μελετών 
για την έκδοση οικοδομικής αδείας. 

3. Πιστοποιηπκό ή βεβαίωση νομιμότητας υφι^αμέ- 
νου κτιρίου στην περίπτωση όπου γίνεται διαρρύθμιση 
ή επέκταση σε υπάρχον κτίριο. 

4. Τεχνική έκθεση του μηχανικού, σε δύο αντίγραφα, 
που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει: 

α) Την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικο¬ 
πέδου. 

β) την κατάσταση των οδών προσπέλα^ς και το 
στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμο¬ 
τομικού σχεδίου. 

γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλε- 
κτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και απο)^τευσης. 

δ) Πίνακας τελειωμάτων χώρων και ο τρόπος κατα¬ 
σκευής του κτιρίου γενικώτερα. 

ε) τον αριθμό των αυτοεξυπηρετούμενων και των μη 
αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ατόμων, που η 
Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. θα εξυπηρετεί, καθώς και πλήρη περι¬ 
γραφή όλων των τμημάτων της. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86του υπεύθυνου, 
στο όνομα του οποίου θα εκδθεί η άδεια, που θα δη¬ 
λώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναγραφόμε¬ 
να στο παρόν άρθρο παρ. Α. εδάφιο 2. 

6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, 
στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης, ότι 
αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδή¬ 
ποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμε¬ 
λήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παρα¬ 
χάραξης και παράβασης των διατάξεων, περί ναρκωτι¬ 
κών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη ή δεν έχει 
στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


8801 


πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρο¬ 
νικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή. 

7. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται 
στη Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οι¬ 
κείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (τα σχέδια υπο¬ 
βάλλονται σε δύο αντίγραφα). 

Η Διεύθυνση (ή το Τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας ε¬ 
γκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τα παραπάνω δι- 
καιολογητικά. 

Μετά την έγκριση των σχεδίων από λειτουργική άπο¬ 
ψη, υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομία (ή Πολεο- 
δομικό Γραφείο) ο πλήρης φάκελος για έκδοση της Οι¬ 
κοδομικής Άδειας (μαζί με τα εγκεκριμένα από πλευ¬ 
ράς λειτουργικότητας σχέδια). 

Για τα υπάρχοντα κτίρια, που έχουν νόμιμη οικοδομι¬ 
κή άδεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά εκδίδε- 
ται από το αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, η οικοδομι¬ 
κή άδεια νέας χρήσης σύμφωνα με πς διατάξεις του 
άρθρουδτου ΓΟΚΝ. 1577/85 όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε. 

Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας και την υποβο¬ 
λή της εγκεκριμένης πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης 
στην Διεύθυνση (ήτο τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας, χο¬ 
ρηγείται η άδεια ίδρυσης. 

Γ. Οι Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. υπάγονται στις διατάξεις: 

1. Του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην κατηγορία 
χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια». 

2. Του κανονισμού Πυροπροστασίας νέων κτιρίων 
στην κατηγορία χρήσης Η. 

3. Στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων της 
Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο «Κανο¬ 
νισμός άρσης αρχιτεκτονικών εμποδίων από τα κτίρια 
Υγείας και Πρόνοιας, για τη διευκόλυνση της χρήσης 
τους από ανάπηρους και άτομα μειωμένης κινητικότη¬ 
τας», ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους χώρους που εξυπη¬ 
ρετούν ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα αναπηρίας. 

Άρθρο 3 

Άδεια λειτουργίας 

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός 
του κηρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγη¬ 
θεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την 
άδεια λειτουργίας της Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. υποβάλλονται στη 
Διεύθυνση ή το τμήμα) Κοινωνικής Πρόνοιας της πε¬ 
ριοχής τα παρακάτω δικαιολογητικά: 


1. Αίτηση του προσώπου (φυσικού ή νομικού), στο ό¬ 
νομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα μνημο¬ 
νεύει τον αριθμό της άδειας, που χορηγήθηκε για την 
ίδρυση. 

2. Δικαιολογητικά του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο 
του τόπου λειτουργίας της μονάδας. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προτει- 
νόμενου ιατρού, ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευ¬ 
θύνη της μονάδας. 

3. Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της μονάδας. 

4. Αντίγραφο της αδείας θεωρημένο από το γραφείο 
Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομής. 

Εκδίδεται στη συνέχεια η άδεια λειτουργίας, με από- 
φασητου Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση της κα¬ 
τά νόμο αρμόδιας Επιτροπής, ότι η μονάδα συγκε¬ 
ντρώνει τους όρους και ης προϋποθέσεις της παρού¬ 
σας απόφασης. 

Η παραπάνω απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

5. Η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας είναι απα¬ 
ραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω 
στοιχεία: 

- Ιδιοκτήτης της Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. 

- Δυναμικότητα κλινών 

- Εσωτερικός Κανονισμός 

-Λειτουργίατης Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. (Διαρρυθμίσεις, προ¬ 
σθήκες τμημάτων κ.λπ.). 

Άρθρο 4 

Κτιριολογικό πρόγραμμα - 
Μετρικά στοιχεία (Μ.Φ.Η. - Μ.Κ.) 

1. Οι χώροι και οι καθαρές επιφάνειες που απαιτού¬ 
νται για τη λειτουργία της Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. δίνονται στον 
Πίνακα I που ακολουθεί. 

2. Οι χώροι που περιγράφονται στον πίνακα αυτό α¬ 
ντιστοιχούν στο κτιριολογικό πρόγραμμα Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. 
δυναμικότητας 25 κλινών και οι επιφάνειές τους είναι 
οι ελάχιστα επιτρεπόμενες. 

Οι κλίνες των Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. διατάσσονται σε Μονά¬ 
δες Διαβίωσης (ΜΔ) με μέγιστο αριθμό κλινών ης 35. 







ΠΙΝΑΚΑΣ I 



2α 


Θάλαμος 1 κλίνης μη αυτοεξυττη- 
ρετούμενου ηλικιωμένου _ 


Θάλαμος 2 κλινών 


Θάλαμος 2 κλινών μη αυτοεξυπη- 


14,00 


18.00 


20.00 


Ο ηλίΚίωμένος κινείται με αμαξίδιο 
Με ννο/ά5 
Με ν/α/άδ 


Με ννο/άδ 


Θάλαμος 3 κλινών 


24,00 


Με ννο/άδ 


Θάλαμος 4 κλινών 


30.00 


Με 


Θάλαμος μόνωσης 


12,00 


Ένας (1) ανά δύο (2) ΜΔ 


Στάση εργασίας - Λινοθήκη 


10,00 


Μία (1) ανά ΜΔ 


Χώρος Προσωρινής νοσηλείας^ 


9.00 


Ένας (1) ανά δύο (2) ΜΔ 


Χώρος ακαθάρτων, σκωραμίδων και 
ειδών καθαριότητας___ 


4,00 


Ένας (1) ανά ΜΔ 


0.6 ανά κλίνη 


Καθιστικό. Τν κλπ. 


9 

10 


13 


Χώρος τραπεζαρίας- 


0,7 ανά κλίνη 



Είσοδος - Υποδοχή - Αναμονή 


Θα διαθέτει πάγκο πληροφοριών και καθιστι¬ 
κό 


14 


Θυρωρείο 


Για Μ.Φ.Η.- Μ.Κ. με περισσότερες των 100 
κλινών. Ιδιαίτερος χώρος για νυκτοφύλακα 


15 


Γραφείο Διοίκησης 


Βοηθητική είσοδος τροφοδοσίας 
αποκομιδής 


9,00 


Ο αριθμός των γραφείων θα είναι ανάλογος 
▼Λΐι Λιηΐίί^πτικού προσωπικού 



Δυνατότητα προσπέλασης φορτηγού στέγα¬ 
στρο για φόρτωση- εκφόρτωση. Σύνδεση με 
μαγειρεία και αποθηκη ____ 


20 


Γρσψείο-ΕξείΓαστήριο γιατρού 


Φαρμακείο 


Μαγειρείο 


10,00 


Με ερμάρια και ψυγείο για φύλαξη ευαίσθη¬ 
των (ραρμάκων. 



Ελάχιστη επιφάνεια στη περίτπωση εξωτερι¬ 
κής τροφοδοσίας (Ψυγείο, αποθήκη τροφίμων 
καταλλήλως αεριζόμενη κ.λ.π). 


26 


Αποδυτήρια ννΟ/ντους προσωπικού 


6,00 


Ένα (1) ανά 10 εργαζόμενους, με ερμάρια 
φύλαξης ρούχων προσωπικού 


27 


Πλυντήριο 


10,00 

7,00 


Εφόσον η πλύση γίνεται στη μονάδα θα περι¬ 
λαμβάνει σιδερωτήριο - ραφείο με τον εξο- 
πλισμό και ράφια και ερμάρια_ 


28 

29 


30 


31 

Δ 


Νεκροθάλαμος 


Η/Μ εγκαταστάσεις 


Αποθήκη αποσκευών περιθαλπόμε¬ 
νων ___ 


Γ ενική αποθήκη 


ί Υπαίθριες εγκαταστάσεις 


Με νιτττήρα 


Σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ και το Κτιριοδομικό Κσ- 
νονισμό ______ 


Ανάλογη με τις αναγκες 


10,00 


ΣύυΦωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 
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3. Στο 20% της συνολικής δυναμικότητας σε κλίνες 
της Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατό¬ 
τητα χρήσης από άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα. 

4. Η Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. είναι υποχρεωμένη να διαμορφώ¬ 
νει το ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της, σε χώρο 
πράσινου. Στο χώρο αυτό απαγορεύεται η εναπόθε¬ 
ση αντικειμένων, υλικών ή απορριμάτων. 

5.0 ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, της προηγου- 
μένης παραγράφου, θα διαρυθμίζεται καταλλήλως 
για την ασφαλή κυκλοφορία και άνετη παραμονή των 
περιθαλπόμενων. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον πενταπλάσιος σε μ2 του αριθμού των 
κλινών (π.χ. για 50 κλίνες ο ελάχιστος ακάλυπτος χώ¬ 
ρος θα είναι 250 μ2.). Όπου δεν επαρκεί ο ακάλυπτος 
χώρος του οικοπέδου, μπορεί να διαμορφώνεσαι το 
δώμα σε χώρο πρασίνου, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για ασφαλή προσπέ¬ 
λαση και παραμονή των περιθαλπομένων σε αυτό. 

Άρθρο 5 

Κυκλοφορία - μέτρα ασφαλείας 

1. Διαφορετικές στάθμες δαπέδου στον ίδιο όροφο 
δεν επιτρέπονται. Αν για τεχνικούς λόγους είναι ανα¬ 
πόφευκτες, θα αντιμετωπίζονται με κεκλιμένα επίπε¬ 
δα, κλίσης το πολύ 7%.Τα κεκλιμένα αυτά επίπεδα θα 
έχουν ανπολισθηρή επικάλυψη. 

2. Όλοι οι διάδρομοι και οι κλίμακες που εξυπηρε¬ 
τούν ηλικιωμένους πρέπει να έχουν χειρολισθήρες και 
από πς δύο πλευρές, με χειρολισθήρες σε ύψος 0.90 - 
1.00 μ. από το δάπεδο, όπως επίσης και φωτισμό νυ- 
κτός. 

3. Όλσι οι διάδρομοι, που εξυπηρετούν ηλικιωμέ¬ 
νους, θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1.20 μ. 

4. Οι κλίμακες πρέπει να έχουν ελεύθερο πλ^ος 
τουλάχιστον 1.10 μ. για όλους τους εξυπηρετούμε¬ 
νους ορόφους οι δε βαθμίδες πρέπει να έχουν μέγιστο 
ύψος 0.18 μ. πλάτος τουλάχιστον 0.28 μ. 

5. Στις θέσεις πυκνής κυκλοφορίας περιθαλπομένων 
αν χρησιμοποιηθούν υαλωτές πόρτες να σημαίνονται 
επαρκώς, για να αποφεύγονται τα ατυχήματα. 

6. Οι πόρτες που οδηγούν στους θαλάμους, τους χώ¬ 
ρου ς υγιεινής, ψυχαγωγίας εργασιοθεραπείας και φυ¬ 
σιοθεραπείας πρέπει να έχουν τέτοιο πλάτος που να ε¬ 
πιτρέπει την άνετη διάβαση του αναπηρικού καροτσι¬ 
ού, και η λειτουργία των θυρών αυτών να είναι δυνατή 
από τον ίδιο τον ανάπηρο που κάθεται σε αναπηρικό 
καρότσι. 

7. Οι πόρτες των ννο/όβ των θαλάμων θα ανοίγουν 
προς τα έξω. 

8. Θα έχουν ένα τουλάχιστον αναπηρικό καρότσι για 
κάθε 25 άτομα. 

Άρθρο 6 

Χαρακτηριστικά θαλάμων 

1. Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μπορούν να 
διαθέτουν θαλάμους με μία έως τέσσεριςκλίνες και ι¬ 
διαίτερο ννο/όδ. 

2. Θάλαμος μιάς κλίνης θεωρείται θέση Α', δύο κλι¬ 
νών θέση Αβ', τριών κλινών θέση Β', τεσσάρων κλινών 
θέση Γ. 

Δύο θάλαμοι μονόκλινοι ή δίκλινοι μπορεί να διαθέ¬ 
τουν κοινό ννο/άδ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το 
ννο/άδ αυτό ευρίσκεται ανάμεσα ή στα όρια των θαλά¬ 
μων. Στην περίπτωση αυτή οι 2 θάλαμοι υπολογίζονται 


σαν ένας και η κατηγσρία του ενοποιημένου αυτού θα¬ 
λάμου προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των κλινών 
που υπάρχουν και στους δύο θαλάμους. 

Στη περίπτωση αυτή ο κλίνες και στους δύο θαλά¬ 
μους δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τέσσερεις 
(4). 

3. Οι διαστάσεις και οι κατασκευαστικές λεπτομέρει¬ 
ες των θαλάμων και των λουτρών των μη αυτοεξηρε- 
τούμενων, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονι¬ 
σμό που αναφέρεται στη παράγραφσ Γ εφάφιο 3 του 
άρθρου 2, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και οι ηλικιω¬ 
μένοι, που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο. 

4.0 κάθε θάλαμος περιθαλπομένων θα διαθέτει: 

α) Κατάλληλο ηλεκτρικό φωπσμό οροφής, επίτοιχο 
κλίνης και ιρωπσμό νύκτας. 

β) Εντοιχισμένη ή κινητή ιμαποθήκη αναλόγων δια¬ 
στάσεων με τα απαραίτητα ράφια, συρτάρια και ρά¬ 
βδους ανάρτησης των ρούχων. 

γ) Κρεβάπ, τραπεζάκι, κομοδίνο και μία τουλάχιστον 
πολυθρόνα για κάθε περιθαλπόμενο. Τα έπιπλα πρέπει 
να είναι του εγκεκριμένου υπάτου ΕΟΤ για ξενοδοχεία 
τύπου Γ κατηγορίας. 

δ) Κάθε θάλαμος θα έχει εγκατάσταση εξωτερικής 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. Θα πρέπει να υπάρχει μία 
τουλάχιστον τηλεφωνική γραμμή για κάθε 20 περιθαλ- 
πομένους. 

ε) Κάθε κλίνη θα έχει εγκατάσταση κλήσης προσωπι¬ 
κού. 

5.0 θάλαμος μόνωσης προορίζεται κυρίως για την ο- 
λιγοήμερη φιλοξενία ατόμων που ^ήζουν ιδιαίτερης 
φροντίδας π.χ. με μεταδοτικά νοσήματα. 

Άρθρο 7 

Λουτρά και ειδικές κατασκευές 

1. Σε κάθε θάλαμο Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο λουτρό, το οποίο θα περι¬ 
λαμβάνει: 

α) Λουτήρα ή ανάλογη διαμόρφωση δαπέδου σιφόνι 
απορροής, με κρουνό ανάμιξης θερμού - ψυ^ού νε¬ 
ρού, καταιονητήρα (ντούς) και δύο χειρολαβές σε κα¬ 
τάλληλες θέσεις για τη διευκόλυνση των περιθαλπο- 
μένων κατά την ώρα της ατομικής τους καθαριότητας. 

β) Λεκάνη αποχωρητηρίου με σκέπασμα, καθώς και 
σύστημα απομάκρυνσης των ακαθαρασιών με επαρκή 
για το σκοπό αυτό πίεση νερού. Στο χώρο αυτό θα υ¬ 
πάρχει σύστημα ειδοποίησης του προσωπικού σε πε¬ 
ρίπτωση αδυναμίας του περιθαλοπτομένου, καθώς και 
χειρολαβές σε κατάλληλες θέσεις για διευκόλυνση 
των περιθαλπόμενων. 

γ) Νιπτήρα διαστάσεων τουλάχιστον 0.40 X 0.50 μ. 
και επιχρωμιωμένη βρύση ανάμιξης θερμού και ψυ¬ 
χρού νερού. 

δ) Για τα ννο/άε των μη αυτοεξυπηρετούμενων θα 
πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 
που αναφέρεται στη παράγραφο Γ εδάφιο 3 του άρ¬ 
θρου 2. 

2. Το Ειδικό λουτρό προοριζόμενο για την ατομική υ¬ 
γιεινή των μη αυτοεξυπηρετούμενων θα εκπληρώνει 
τις εξής προϋποθέσεις: 

α) Οι διαστάσεις θα επιτρέπουν και τον επί φορητής 
κλίνης καθορισμό των περιθαλπόμενων. 

β) Θα περιέχει απλό σιφόνι δαπέδου, κινητό καταιο- 
νητήρα και ειδικό σταθερό κατά το δυνατό κάθισμα 
προσπελάσιμο από όλες τις πλευρές, καθώς και χει¬ 
ρολαβές για τη στήριξη του περιθαλπόμενου. 
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3. Ένα μηχάνημα ανέγερσης και ανύψωσης για κάθε 
30 μη αστοεξηρετούμενους. Γιατο μηχάνημα αυτό κα¬ 
θώς και για οποιαδήποτε άλλο αναλόγου λειτουργίας 
χρησιμοποιεί η Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. είναι υποχρεωμένη να ε¬ 
ξασφαλίσει πιστοποιητικό ποιότητας που μιελλονπκά 
θα της ζητηθεί. 

Άρθρο 8 

Μαγειρείο και χώροι αυτού 

1. Το μαγειρείο πρέπει να είναι αναλογών διαστάσε¬ 
ων, να διαθέτει ανάλογη με τον αριθμό των περιθαπλό- 
μενων εστία, η οποία θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 
ή πετρέλαιο ή υγραέριο και ένα τουλάχιστον φούρνο. 

2. Σε χώρους του μαγειρείου θα υπάρχουν; 

α) Εγκαταστάσεις καθαρισμού και πλύσης μαγειρι¬ 
κών σκευών, που θα περιλαμβάνουν διπ^^ς βαθιές λε¬ 
κάνες από λείο αδιαπότιστο υλικό συνδεόμενες απ’ ευ¬ 
θείας με τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και εφοδια¬ 
σμένες με εγκατάσταση παροχής θερμού και ψυχρού 
νερού. 

β) Η πλύση και ο καθαρισμός των σκευών εσπ'ασης 
θα πραγματοποιείται είτε με μηχανική αυτόματη πλύ¬ 
ση (πλυντήρια), είτε στις ειδικές εγκαταστάσεις, που 
περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

γ) Ηλεκτρικό ψυγείο χωρητικότητας τουλάχιστον 25 
κυβικών ποδών για Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. δυναμικότητας μέχρι 
50 κλινών. Για Μ.Φ.Κ. - .Μ.Κ. με περισσότερους περιθαλ¬ 
πόμενους θα υπάρχουν θάλαμοι συντήρησης και κατά¬ 
ψυξης ανάλογοι με τον αριθμό των περιθαλπόμενων. 

3. Οι χώροι του μαγειρείου θα εξαερίζονται επαρκώς 
με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού. 

4. Θα διαθέτει ιδιαίτερο χώρο συγκέντρωσης απορ- 
ριμάτων. 

5. Θερμοτράπεζα ανάλογης χωρητικότητας για τις 
πάνω από 50 κλίνες Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. 

6. Σκευοθήκη και πιατοθήκη ανάλογης χωρητικότη¬ 
τας, η οποία στην περίπτωση Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. κάτω των 
100 κλινών θα μπορεί να περιληφθεί στον χώρο του μα¬ 
γειρείου. 

7. Η Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποι¬ 
εί τις υπηρεσίες εταιρίας παρασκευής έτοιμων γευμά¬ 
των (03ίθΓΐη9) για τη σίτιση των περιθαλπόμενων. Στη 
περίπτωση αυτή οτρόπος αυτός τροφοδοσίας θα πρέ¬ 
πει να αναφέρεται τόσο στη λειτουργία περιγραφή 
που ζητείται με τη τεχνική έκθεση της παρ. Β' εδάφιο 4 
του άρθρου 2, όσο και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λει¬ 
τουργίας της μονάδας που ζητείται στο άρθρο 3. 

Άρθρο 9 

Δάπεδα- Επιστρώσεις - Επικαλύψεις 

1. Τα δάπεδα των θαλάμων, των διαδρόμων και γενι¬ 
κά των χώρων όπου κυκλοφορούν οι περιθαλπόμενοι 
θα πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικά που αφενός 
καθαρίζονται εύκολα και εφέρου είναι ανπολισθηρά. 

2. Οι επιφάνειες των τοίχων των θαλάμων πρέπει να 
είναι βαμμένες από το δάπεδο και μέχρι την οροφή με 
υδρόχρωμα ή με πλαστική βαφή και οι διάδρομοι και τα 
κλιμακοστάσια και μέχρι ύψους 1.50 μ. με ελαιοβαφή 
χρώματος ανοικτού. 

3. Οι τοίχοι των χώρων υγεινής και ακαθάρτων θα ε¬ 
πενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψους 1.70 μ. τουλά¬ 
χιστον με πλακίδια πορσελάνης. Το ίδιο θα ισχύει και 
για τους τοίχους μαγειρείων, πλυντηρίων και νεκρο- 
φυλακείου. 


Άρθρο 10 

Θέρμανση - αερισμός- φωτισμός 

1. Κάθε Μ.Φ.Η. - .Μ.Κ. πρέπει να διαθέτει σύστημα 
κεντρικής ή άλλης (επιστημονικά κατάλληλης θέρμαν¬ 
σης, η οποία όμως θα εξασφαλίζει θερμοκρασία του¬ 
λάχιστον 22 βαθμούς κελσίου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου. Θα πρέπει να διαθέτει κλιματι¬ 
σμό τουλάχιστον στους χώρους διημέρευσης και τρα¬ 
πεζαρίας. 

2. Σε κάθε χώρο της Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. θα εξασφαλίζεται 
καλός και επαρκής φυσικός καιτεχνη[τός φωτισμός και 
αερισμός. 

3. Ειδικότερα οι θάλαμοι και οι χώροι διημέρευσης 
τνω περιθαλπόμενων θα έχουν το κατάληλο φυσικό 
φωτισμό και ηλιακό (με προσανατολισμό) κατά προτί¬ 
μηση Ν έως Ν.Α.), απαγορευμένου του φωτισμού και 
αερισμού τους διαμέσου των φωταγωγών. 

Οιχώροι αυτοί πρέπει να έχουν πρόσβαση στον εξω¬ 
τερικό χώρο (στην αυλή αν είναι ισόγειοι ή σε εξώστη - 
δώμα αν είναι σε όροφο). 

Άρθρο 11 
Εγκαταστάσεις 

Κάθε Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. θα πρέπει να έχει: 

1. Τουλάχιστον ένα ανελκυστήρα τέτοιας χωρητικό¬ 
τητας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το καθισμένο 
επάνω σε αναπηρικό καρότσι περιθαλπόμενου και το 
συνοδό οι ελάχιστες διαστάσεις του οποίου θα είναι 
σύμφωνα με το κανονισμό που αναφέρεται στη παρά¬ 
γραφο Γ εδάφιο 3 του άρθρου 2, εφόσον στεγάζεται 
σε κτίριο με περισσότερους του ενός ορόφους. 

Τα κτίρια που διαθέτουν ισόγειο και ένα ακόμη όρο¬ 
φο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μη¬ 
χανικά μέσα κατακόρυφης μετακίνησης. 

2. Δίκτυο διανομής ψυχρού και θερμού ύδατος συ¬ 
νεχούς παροχής και επαρκούς πίεσης, αποχετειτηκό 
σύστημα σύμφωνα με τις ισχύουσες υγιεινομικές και 
λοιπές διατάξεις και σύγχρονα μέσα πυρασφάλειας, 
σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες 
της αρμόδιας Πυροσβεσπκής Υπηρεσίας. 

3. Εγκατάσταση παροχής οξυγόνου για εξυπηρέτη¬ 
ση του 1/5τωνκλινώντουλάχιστονγια Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. με 
πάνω από 50 κλίνες και γιατις μικρότερες Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. 
μία τουλάχιστον οβίδα οξυγόνου επί κυλιόμενης βάσε- 
ως στον κάθε όροφο καθώς και κατάλληλες προσωπί¬ 
δες ή ρινοκαθετήρες. 

Άρθρο 12 

Βιβλία και στοιχεία της Μονάδας 

1. Ημερολόγιο εισερχομένων και εξερχομένων περι¬ 
θαλπόμενων και μεταβολών περίθαλψής τους. 

2. Ατομικοί φάκελοι περιθαλπόμενων πλήρως ενημε¬ 
ρωμένοι, που θα περιέχουν και καρτέλες φαρμακευπ- 
κής αγωγής και δίαιτας (όταν υπάρχει ειδικός λόγος). 
Οι φάκελοι αυτοί θα φυλάσσονται με μέριμνα του διοι- 
κηπκού υπευθύνου της Μονάδας, για μία πενταετία α¬ 
πό την καθ' οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του περι¬ 
θαλπόμενου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή είναι η 
προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης, που πιστοποιεί την 
κατάσταση υγείας του ττεριθαλπόμενου, η οποία και φυ¬ 
λάσσεται στον ατομικό φάκελο του περιθαλπόμενου. 

3. Βιβλίο αποβιούντων. 

4. Μητρώο προσωπικού τηρούμενο κατά κατηγορία 
προσωπικού δηλαδή: Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτι- 
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κό , Βοηθητικό και Ειδικό, του οποίου η σχετική κατά¬ 
σταση θεωρημένη ανά εξάμηνο από τη αρμόδια Διεύ¬ 
θυνση του Υπουργείου Εργασίας, θα αναρτάται στο 
γραφείο της Διεύθυνσης. 

Άρθρο 13. 

Προσωπικό 

1. Το προσωπικό της Μονάδας διακρίνεται σε: Διοι¬ 
κητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Βοηθητικό και Ειδικό και 
πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη τουλάχιστον σύνθε¬ 
ση: 

Α' Διοικητικό: 

Ένας διοικητικός υπεύθυνος για τη σύμφωνα με το 
νόμο λειτουργία της Μ.Φ.Η-Μ.Κ,, ο οποίος μπορεί να 
είναι και το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται 
η άδεια ή μέλος της διοίκησης, προκειμένου περί Νο¬ 
μικού Προσώπου. 

Β' Ιατρικό: 

Σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μέχρι 100 κλί¬ 
νες ένας (1) ιατρός, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για 
θέματα υγειονομικής εν γένει φύσης, με δίωρη απα¬ 
σχόληση ημερησίως, πάνω δε από 100 κλίνες και μέχρι 
200 κλίνες με τετράωρη απασχόληση. 

Η Μονάδα Φρονπ'δας Ηλικιωμένων έχει την υποχρέ¬ 
ωση να καλεί το γιατρό και εκτάκτως εφόσον υπάρχει 
ανάγκη. 

Στα καθήκοντα του γιατρού περιλαμβάνεται και ο κα¬ 
θορισμός του γενικού διαιτολογίοιυ, αλλά και το ειδικό 
διαιτολόγιο ανάλογα με τις παθήσεις των περιθαλπό¬ 
μενων. 

Γ Νοσηλευτικό: 

α) Ένας (1) προϊστάμενος - η, κατά προτίμηση από¬ 
φοιτος - η Σχολής τετραετούς φοίτησης Νοϋ^λευτών- 
τριών ή Επισκεπτών-τριών Υγείας ή Μαιών, ή τριετούς 
φοίτησης με διετή τουλάχιστον νοσηλευτική πείρα. 

β) Ένας (1) Νοσηλευτής-τρια ή ένας (1) βοηθός νο- 
σηλευτού-τριας για κάθε 25 κλίνες τουλάχιστον. Όταν 
ο αριθμός των κλινών είναι μεγαλύτερος από 25,50,75 
κ.ο.κ. κατά 11 κλίνες απαιτείται ένα επιπλέον άτομο με 
τα παραπάνω προσόντα. 

γ) Ένας (1) βοηθός νοσηλευτικού προσωπικού για 
κάθε 25 κλίνες τουλάχιστον, για την κάλυψη του απο¬ 
γευματινού ωραρίου εργασίας. Το ίδιο με την προη¬ 
γούμενη παράγραφο ισχύει για τις πάνω από 25 κλίνες. 

δ) Ένας (1) βοηθός νοσηλευπκού προσωπικού για 
κάθε 30 κλίνες τουλάχιστον, για την κάλυψη του νυ¬ 
κτερινού ωραρίου εργασίας. Το ίδιο με την προηγού¬ 
μενη παράγραφο ισχύει για τις πάνω από 30 κλίνες. 

Δ' Ειδικό: 

α) Ένας (1) φυσικσθεραπευτής-τρια για κάθε 50 κλί¬ 
νες. Προκειμένσυ περί Μ.Φ.Η.-Μ.Κ δυναμικότητας κα¬ 
τώτερης των 50 κλινών, μπορεί να καλύπτεται με σύμ¬ 
βαση με φυσικοθεραπευτή 2ώρσυ τουλάχιστον απα¬ 
σχόλησης ημερησίως. 

β) Ένας (1) κοινωνικός-η λειτουργός για κάθε 100 
κλίνες. 

γ) Ένας (1) ψυχολόγος με 2ωρη ημερήσια απασχό¬ 
ληση για μέχρι 100 κλίνες, και για περισσότερες κλίνες 
με 4ωρη ημερήσια απασχόληση. 

δ) Ένας (1) εργοθεραπευτής-τρια με 2ωρη ημερήσια 
απασχόληση για μέχρι 100 κλίνες, και για περισσότε¬ 
ρες κλίνες με 4ωρη ημερήσια απασχόληση. 

Ε' Βοηθητικό: 

1. Ένας 0) Μάγειρας. 


2. Ένας (1) βοηθός μάγειρα, ο οποίος να καλύπτει το 
βραδινό ωράριο εργασίας. 

3. Μία (1) καθαρίστρια τραπεζοκόμος για κάθε 20 
κλίνες. 

4. Ένας (1) θυρωρός στις Μονάδες με περισσότερες 
από 100 κλίνες. 

2. Η Μ.Φ.Η - Μ.Κ. υποχρεούται να έχει και να διαθέ¬ 
τει, όποτε της ζητηθεί, πιστοποιητικά υγείας όλου του 
προσωπικού που απασχολεί. 

3. Για το προσωπικό των Β', Γ και Δ' κατηγοριών υ- 
ποχρεούται να έχει και να διαθέτει, όποτε της ζητηθεί, 
άδειες άσκησης επαγγέλματος. 

4. Η πρόσληψη μάγειρα δεν είναι απαραίτητη στις 
Μ.Φ.Η. - Μ.Κ. που προμηθεύονται έτοιμα φαγητά από 
εξωτερικές μονάδες τροφοδοσίας (ΌΑΤΕΒΙΝΘ). 

Άρθρο 14. 

Εποπτεία 

Η εποπτεία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
ως προς την πιστή εφαρμογή των κειμένων διατάξεων 
για την ίδρυση και λειτουργία τους, ασκείται από τις 
αρμόδιες κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 
οι οποίες οφείλουν να ελέγχουν ανελλιπώς τις Μονά¬ 
δες αυτές και να ορίζουν σε κάθε μια απ’ αυτές ένα 
Κοινωνικό Σύμβουλο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ¬ 
θρου 1 του Ν. 2345/95. 

Άρθρο 15. 

Χρόνος εφαρμογής 

Καθορίζεται ανώτατο χρονικό όριο έξι (6) μηνών α¬ 
πό τη δημοσίευση της παρούσας, για την εναρμόνιση 
των ήδη λειτουργούντων φορέων περίθαλψης και 
φροντίδας. Για τις προεγκρίσεις των σχεδίων και τις 
νέες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας θα ισχύσει η α¬ 
πόφαση αυτή, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί¬ 
δα της Κυβερνήσεως, καταργούμενων των διατάξε¬ 
ων του Π.Δ. 692/1979. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 1996 

οΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 22211 (2) 

Τροποποίηση της 29126/25.5.93 απόφαση της Νομ. 
Αθηνών 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του Π .Δ/τος 410/95 
«Δ.Κ.Κ». 

2. Την αριθ. 29126/25.11.91 απόφαση της Ν. Αθηνών 
με την οποία συστήθηκε στο Δήμο Καισαριανής αμι¬ 
γής Δημοτική Επιχείρηση με την Επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Αναψυχής Δήμου Καισαριανής» που δημο- 
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1012/12.12.91 τ.Β' όπως τροποποι¬ 
ήθηκε την 17817/19.7.93 όμοια ΦΕΚ 602/12.8.93 τ.Β'. 

3. Την αριθ. 95/96 απόφαση του Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου του Δήμου Καισαριανής, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε το άρθρο 3 της 29126/91 απόφασης 
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της Νομ. Αθηνών όπως τροποποιηθείσα ισχύει ως ε¬ 
ξής: 

Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελες Διοικητικά 
Συμβούλιο του οποίου τα μέλη ορίζονται μαζί με τους 
αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. 

Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τρεις (3) εί¬ 
ναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Δήμου, ένας (1) εκ¬ 
πρόσωπος του «Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου 
Καισαριανής» ως εκπρόσωπος κοινωνικού Φορέα της 
περιοχής και πέντε (5) κάτοικοι της Καισαριανής που έ¬ 
χουν πείρα και γνώσεις σχεπκές με το αντικείμενο της 
Επιχείρησης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 29126/93 απόφαση μας. 
Κάλυψη Δαπάνης 

Από τις διατάξεις της απόφασής μας αυτής δεν προ- 
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα 25 Αυγούστου 1996 
Με εντολή Γεν. Γραμ. Περιφέρειας 
Ο Προϊστάμενος της Περιφ. Δ/σης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ 
-Φ- 

ΑΟΙΘ.ΔΚΠ/26/ΤΚΑ/11215 (3) 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι¬ 
κού Λειτουργού στην Πράπα Σουλτάνα του Σωτηρί¬ 
ου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με την απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης αρ. 
πρωτ. 26/ΤΚΑ/11215 έχει χορηγηθεί στην Πράπα 
Σουλτάνα του Σωτηρίου άδεια ασκήσεως επαγγέλμα¬ 
τος Κοινωνικού Λειτουργού. 

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουλίου 1996 
Ο Νομάρχης 
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

Αριθ. 6142 

Κύρωση Αναδασμού Μαγικού Ν. ζάνθης 1985-89. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 674/77 άρθρο 15 παρ. 1. 

2. Τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα 
του αναδασμού Μαγικού έτους 1985-89, αποφασίζου¬ 
με: 

Κυρούμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ¬ 
φώθηκε με τον αναδασμό το έτος 1985-89 στην κτη¬ 
ματική περιοχή αγρ/τος Μαγικού όπως αυτός απεικο¬ 
νίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή Αναδα¬ 
σμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της 
περιοχής αυτής. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως. 

Ξάνθη, 9 Αυγούστου 1996 
Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ 


Αριθυ·ΔΕΒ5795 (5) 

Κύρωση αναδασμού «Τμήμα Αμαξάδων» Κομοτηνής 
Ν. Ροδόπης έτους 1989-1992. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 674/77 άρθρο 15 παρ. 1. 

2) Την σχετική εισήγηση της Δ/νσης εγγείων βελτιώ¬ 
σεων, αποφασίζουμε: 

Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ- 
ςκΰθηκε με τον αναδασμό κατά τα έτη 1989-1992 στη 
κτηματική περιοχή «Τμήμα Αμαξάδων» Κομητηνής ό¬ 
πως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την 
επιτροπή Αναδασμού Κτηματολογικούς Πίνακες και 
διάγραμμα της περιοχής αυτής. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερί¬ 
δα της Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 9 Αυγούστου 1996 
Ο Νομάρχης 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
-Φ- 

Αριθμ. 1802 (6) 

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Κοι¬ 
νωνική /ϊειτουργό ΗΕΙΚΕ - ΒΡΕΝΟΑ - ΜΑΒΟΑΒΕΤΕ 
δΟΗΒΙΕΥΕΒ συζ. Γεωργίου Παπαγρηγοράκη. 

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 4018/1959 9 (Φ.Ε.Κ. 247 τ. 
Α^περίτου θεσμού των Κοινωνικών Λειτουργών. 

2. Το Π.Δ. 23/Φ.Ε.Κ. 6/30.1.1992) το οποίο μας διαβι¬ 
βάστηκε από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας με την α- 
ριθμ. Γ6α/οικ. 148/19.2.1992 εγκύκλιο. 

3. Την αριθμ. οικ. Πιγ/1153/22.11.1993 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, περί μεταβίβασης αρ¬ 
μοδιοτήτων στους Νομάρχες. 

4. Την από 5.7.1996 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαι- 
ολογητικάτης αναφερομένης στο θέμα ΗΕΙΚΕ - ΒΒΕΝ- 
ΟΑ - ΜΑΒΟΑΒΕΤΕ δΟΗΒΙΕΥΕΒ συγ. Γεωργίου Παπα- 
γρηγοράκη. 

δ.Τοαριθμ. 1802/2.6.1996έγγραφοτου Υπουργείου 
Υγείας Πρόνοιας, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε στην ΗΕΙΚΕ - ΒΒΕΝΟΑ - ΜΑΒΟΑΒΕΤΕ 
δΟΗΒΙΕΥΕΒ συγ. Γεωργίου Παπαγρηγοράκη άδειας 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής /^ιτουργού, δε¬ 
δομένου ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Χανιά, 16 Αυγούστου 1996 
Η Νομάρχης 

ΑΛΕΚΑ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
-Φ- 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(7) 

Διορθώνεται η Φ 27824/7726/17.71996 Υπουργική α¬ 
πόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 656/30.7.1996 
(τεύχος θ') ως προς το όνομα και το πατρώνυμο του εν 
θέματι, από το λανθασμένο «Ρόμπερττου Μαρντίρος» 
στο σωστό «ΜΙΓΙΡΔΙΤΣ - ΡΟΜΠΕΡ ΤΟΥ ΜΑΡΔΙΡΟΣ». 

(Από το Υπουργείο Εσωτ/κών, Δημ. Δ/σης και Α- 
ποκ/σης) 


φίΐςβ33 
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( 8 ) 

Η Φ 7474/7151/27.7.1995 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών Δημ. Δ/σης και Αποκ/σης, που δημοσιεύ- 
θηκε στο ΦΕΚ 766/6.9.1995 (τ. θ') διορθώνεται κατά το 
μέρος που αφορά τον ΟΥΙ/\ΛΙΑΜΣ Σερυλ - Λέσλυ του 
Ουώλς ως προς το όνομα του πατρός του από το ε¬ 
σφαλμένο «ΟΥΩΛΣ» στο ορθό «ΟΥΩΛΣ - ΣΙΡΛΥ». 

(Από το Υπουργείο Εσωτ/κών, Δημ. Δ/σης και Α¬ 
ποκ/σης) 

- 4 - 

(9) 

Στην διόρθωση σφάλματος στη 21081/22.8.1996 κοι¬ 
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 740/27.8.1996 (τ. Β') και α¬ 
φορά τη διάθεση χρηματικού ποσού για επίδομα αυ¬ 
ξημένης ευθύνης και παραγωγικότητας στους υπαλ¬ 
λήλους Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Γεωργίας και τον κα¬ 
θορισμό των προϋποθέσεων και τον τρόπο καταβολής 
του στη σελίδα 7788 στην 1η στήλη και στον προτε¬ 
λευταίο στίχο της παραγράφου 8. 

Από το λανθασμένο «μη των πρώτων τριών μηνών 
(μέχρι (30.9.1996) θα γίνει από» στο ορθό: «μη των 
πρώτων τριών τριμήνων (μέχρι 30.9.1996) που θα γίνει 
από». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
-♦- 

( 10 ) 

Στην διόθρωση σφάλματος στην 21082/22.8.1996 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωρ¬ 
γίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 740/27.8.1996 (τ. Β') 
και αφορά τη διάθεση χρηματικού ποσού για επίδομα 
αυξημένης ευθύνης και παραγωγικότητας στους υ¬ 
παλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και καθορισμός 
των προϋποθέσεων και του τρόπου καταβολής του» 
στη σελίδα 7786, στη 2η στήλη και στον προτελευταίο 
στίχο της παραγράφου 8 από το λανθασμένο: «μη των 
πρώτων τριών μηνών (μέχρι 30.9.1996) θα γίνει από» 
στο ορθό: «μη των πρώτων τριών τριμήνων (μέχρι 
30.9.1996) θα γίνει από» 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 


( 11 ) 

Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ01/25907/1311/24.5.1996 α¬ 
πόφαση Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 559/Β'/11.7.1996 και αφορά στη «συμπλήρωση 
της ΥΠΠΟ/αρχ/α1/Φ01/12907/708/15.3.1995 Υ.Α. 
(ΦΕΚ/507/ Β/8.6.1995) περί οριοθέτησης Ζωνών Α και 
Β προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο Χερσονήσου 
Αγ. Νικολάου νήσου Κέας: γίνεται η εξής διόρθωση 
σφάλματος: 

Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου διορθώνεται ο 
αριθμός του ΦΕΚ από 890/Β/9.12.1993 στον ορθό 
507/Β/8.6.1995. 

(Από το Υπουργείο Πολιτισμού) 
-♦- 

( 12 ) 

Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ1/25908/1310/24.5.1996 α¬ 
πόφαση Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 612/Β/22.7.1996 και αφορά στη «συμπλήρωση 
διόρθωση της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ01/ 59950/ 
2621/ 23.11. 93 Υ.Α. (ΦΕΚ 890/Β/9.12.11993) περί ο¬ 
ριοθέτησης Ζωνών Α και Β προστασίας στον αρχ/κό 
χώρο Κορησίας νήσου Κέας» γίνονται οι εξής διορθώ¬ 
σεις σφαλμάτων: 

α) Στο θέμα της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και 
στο τέλος αυτού προστίθενται οι λέξεις «νήσου Κέας». 

β) Στα σημεία, που οριοθετούν τη Ζώνη Α4, διορθώ¬ 
νεται το σημείο 42 στο ορθό 52. 

γ) Στην παράγραφο, που αναφέρεται στις χρήσεις 
γης στη Ζώνη Α διορθώνεται ο αριθμός της Υπουργι¬ 
κής Αποφάσεως από «ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ 1/ Φ01/59950 
/23.11.1993» στον ορθό «ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/5 9950/ 2621/ 
23.11.1993». 

(Από το Υπουργείο Πολιτισμού) 
-♦- 

(13) 

Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/φ43/32546/225/7.5.1996 Υ¬ 
πουργική Απόφαση, που αφορά κήρυξη ως αρχ/κού 
χώρου της περιοχής «Τούμπας Αψάλου» Νομού Πέλ¬ 
λας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 572/Β'/16.7.1996 συ¬ 
μπληρώνεται ο από παραδρομή παραλειφθείς πίνα¬ 
κας συντεταγμένων που συνοδεύει την απόφαση και έ¬ 
χει ως εξής: 


Σημείο 

α/α 

ΔΙΑΓ/ΜΑ 

1:5000 

ΦΧ 

1:50000 

ΣΥΝ/ΝΗ 

X 

(πι) 

ΣΥΝ/ΝΗ 

Ψ 

(πι) 

ΑΠΟΣ/ΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜ. 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (πι) 

1 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5721.0 

17277 

1-2 

200.25 

2 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5591,1 

17429.4 

2-3 

277.60 

3 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5370,8 

17598.3 

3-4 

371.30 

4 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5250.3 

17949.5 

4-5 

337.50 

5 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5489.2 

18187.9 

5-6 

67.67 

6 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5556.6 

18181.9 

6-7 

102.82 

7 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5653.1 

18146.4 

7-8 

51.01 

8 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5654.1 

18197.4 

8-9 

72.14 

9 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5685.6 

18262.3 

9-10 

129.11 

10 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5797.5 

18197.9 

10-11 

190.57 

11 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

5937.4 

18068.5 

11-12 

202.26 

12 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

6007.3 

18258.3 

12-13 

89.61 

13 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

6093.8 

18234.9 

13-14 

131.76 

14 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

6157.2 

18119.4 

14-15 

48.59 

15 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

6194.7 

18088.5 

15-16 

38.45 

16 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

6208.2 

18052.5 

16-17 

312.25 

17 

3258,7 

ΕΔΕΣΣΑ 

6470.5 

17883.1 

17-18 

436.48 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Σημείό ΔΙΑΓ/ΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ 

X 

α/α 1:5000 1:50000 (πη) 


18 3258,7 ΕΔΕΣΣΑ 6378.6 

. 19 3258,7 ΕΔΕΣΣΑ 6347.6 

20 3258,7 ΕΔΕΣΣΑ 6276.7 

21 3258.7 ΕΔΕΣΣΑ 6102.8 

22 3258,7 ΕΔΕΣΣΑ 5989.3 

1 3258,7 ΕΔΕΣΣΑ 5721.0 


ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣ/ΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ψ 

(ΓΠ) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ιό) 


17456.4 
17422.9 

17401.4 
17265 
17292 
17277 


45.64 
74.09 
221.01 
116.67 
268.72 


(Από το Υουργείο Πολιτισμού) 


(14) 

Στην 3131 .1/07/96/28.6.1996 απόφαση ΥΕΝ, με την ο¬ 
ποία εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα με αριθμό 
12 «Τροποποήιση ορισμένων διατύξβων του Γενικού Κα¬ 
νονισμού /νιμένα με αριθμό 4 περίταχυπλόαιν (ταχυκινή¬ 
των) σκαφών κοα λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής» 
που δημοσιεύθηκεστοΦΕΚ598/Β/19.7.1996 γίνονται οιε- 
ξής διορθώσεις: 

α) Στη σελίδα 6430 στην δεύτερη στήλη: Στον πρώτο 
στ^ της απόφασης ως αριθμός πρωτοκόλλου αντί του 


*Λριθ. Αριθ. 3131.1/07/96» τίθεται «Αριθ. Πραη:. 3131.1/ 
07/96». 

β) Στη σελβα 6431 στη πρώτη στήλη: Στον ενδέκατο 
στή^ατου άρθρου 2 αντί των «(ΞΕΤΣΚΙ, ΣΘΡΦ ΞΕΤ, κ.λπ.)» 
τίθεται (ϋΕΤ 8ΚΙ, δΙΙΒΡ ϋΕΤ, κ.λπ.)». 

γ) Στη σελίδα 6431 στην δεύτερη στήλη: Στον εικοστό 
δεύτερο στ^ο αντί «εξωτερικές» τίθεται «εξωτερικούς». 

δ) Στη σελβ5α6432 στην δεύτερη στήλη: Στην αρχή του 
τέταρτου στήσου της παραγ. 6 του άρθρου 2 τίθενπκ ει¬ 
σαγωγικά. 

(ΑπότοΥΕΝ) 






ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








